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SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 12 Haziran 2011 


12 Haziran 2011 Pazar günü yapılan ve huzur içinde tamamlanan milletvekilliği 
genel seçimlerinde AK Parti 12627 oyla 1. olurken, 5057 oy alan CHP ikinci, 3306 
oy alan MHP ise üçüncü parti oldu. 


25226 toplam seçmenin 119 sandıkta 22.591'i oy kullanırken, 546 oy geçersiz 


sayıldı. Diğer partilerin aldıkları oy oranları ise liste sırasına göre şöyle: 


AK Parti :12.627 

Demokrat Parti : 236 
Cumhuriyet Halk Partisi : 5057 
Emek Partisi : 56 

Millet Partisi : 25 
Liberal Demokrat Parti H 11 
Saadet Partisi : 209 

Hak ve Eşitlik Partisi : 26 
Halkın Sesi Partisi : 175 
Milliyetçi Hareket Partisi : 3.306 
Doğru Yol Partisi : 70 
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Türkiye Komünist Partisi : 19 
Milliyetçi ve Muhafazakar P. : 20 
Büyük Birlik Partisi : 154 
Demokratik Sol Parti f 54 


Seçimlerin ülkemize, ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını dileriz. Önümüzdeki 


günlerde merkez köy ve kasabaların oy dağılım listesini yayınlayacağız. 


Yorum Ekle 
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Abdullah Faruk Günaydın 
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